Dr WINCENTY 


OGDANOWSKI 


WICEPREZYDENT KRAKOWA W 1939 R. 


żołnierz obu wojen światowych, członek Sckolich Drużyn Polowych, kapitan Armii Krajowej 

ps. „Bąk”, były dyrektor Zakładów Ceramicznych, radca prawny Krakowskich Zakładów 

Ceramiki Budowlanej, wieloletni prezes Bractwa Kurkowego, b. prezes Zarządu Zrzeszenia 

Właścicieli Nieruchomości, honorowy prezes RKS ,,Garbarnia”, odznaczony Krzyżem Oficerskim 

Polski Odrodzonej, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, czterokrotnie 

Medalem Wojsk., Krzyżem Armii Krajowej, Złotą Odznaką Izby Rzemieślniczej, Złotą Odznaką 
„„Za Pracę Społeczną dła m. Krakowa” 


NASZ NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 
zmarł, przeżywszy 88 lat, dnia 2 listopada 1982 roku w Krakowie. 


Pogrzeb odbędzie się we wtorek dnia 9 listopada br. o godz. 10.00 na cmentarzu Rakowickim, 


o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu i żałobie: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUCZKI I RODZINA 


